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Rapport 

Tis.-,  dagen  den  .13... augusti 


Iakttagen  ljusbomb  vid 
Ilålldammen  i Laxå  kö- 
ping den  11  augusti 

19 Lj.6  kl.  20 .JLj_5 . . 


Måndagen  den  12  augusti  I9I4.6  klockan  omkring  9 ,30- ti- 
den anmälde  Intendenten  vid  Laxå  Bruks  Aktiebolag,  Herbert 
Emanuel  Karlsson,  föd''  den  26/3  19ol,  adress  Bruket,  Laxå, 
telefon  namnanrop  Laxå  Bruk,  att  han  söndagen  den  11  aurus 
ti  1946  klockan  omkring  20,45“Jliden  iakttagit  en  ljusbomb, 
vilken  han  antog  ha  sammanhang  med  de  övriga  ljusfenomen, 
som  under  den  senaste  tiden  varit  synliga  Över  Svenska  om- 
råden. 
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Karlsson  hade  vid  ifrågakomna  tillfälle  1 sällskap  med 
sågställaren  Gustav  Jansson  från  Hålldammen  uppehållit  sig 
å vägen  Röfors  - Mosstorp  inom  Laxå  köping  cirka  200  meter 
söder  m i"Hålldammen"  enligt  Generalstabens  karta  Över  Sve- 
rige nr  64,  Askersundsbladet . Därvid  iakttog  han  ett  lysan- 
de föremål,  som  kom  söderifrån  och  med  kurs  nordväst,  och 
prsserade  cirka  300  meter  om  den  plats  där  de  befunno  sig 

och  öster  om  dem  . Karlsson  uppfattade  föremålet  som  en 
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mycket  stor  raket  med  vidhängande  svans,  vilken  föreföll 
avdelad  på  två  eller  tre  ställen.  Föremålets  kropp  och 
svans  beräknade  Karlsson  till  cirka  3/4  meter  lång.  Skenet 
från  själva  kroppen  var  1 jusgult , varemot  skenet  från  svan- 
sen föreföll  vara  gulgrönt.  Ljusbomben  rörde  sig  med  ganska 
hög  hastighet  och  gick  horisontalt  och  rakt  fram.  Enligt 


Karlssons  uppfattning  gick  ljusbomben  på  en  höjd  av  cirka 
100  meter  från  marken.  Karlsson  iakttog  föremålet  under  cir 
ka  10  - 15  s skunder,  varefter  det  försvann  ur  deras  åsyn, 
antagligen  skymdes  av  skogen. 

Något  bullrande,  fräsande  eller  väsande  ljud  kunde  icke 
uppfattas.  'Tågot  nedslag  hade  icke  kunnat  förmärkas  vid- 


